Sechzehnter  Absclinitt. Lineare elektrisclie Strome.
§. 125.
Transformation der Maxwelrschen Gleichungen an krummlinige Coordinaten.
Um auf speciellere Anwendungen einzugehen, 1st es n wendig, die Maxwelrschen Gleichungen auf ein anderes (krui liniges) Coorclinatensystem zu transformiren, wozn die Hulfsmi in §. 90 cles ersten Bandes gegeben sincl.
Es seien also wie dort jp, g, r die Parameter von drei or gonalen Flachenschaaren, und die Variablen seien so gewi class die Richtungen der wachsenden jp, q, r ein Heel system bilden. Es sei ferner das Quadrat des Linieneleme (1) •                 ds* = edjpa + e'clq* -f e"dr*.
Wenn wir mit Ep, Eq, Er, Mp, Mq, Mr die Componei cler elektrischen und magnetischen Kraft in den Richtur jp, g, r bezeichnen, so erhalten wir. auf Grand von Ban §. 90 (5) aus den Formeln I, II, §. 119 dieses Bandes
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